: 


KONSTANCYA z BUKARÓW 


BARANIECKA 


Wdowa po $. p. Dr. Med. Tomaszu Baranieckim, 


przeżywszy lat 92, zmarła w dniu 17 Grudnia 1895 roku. 


A, 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Krakowskim odbędzie się 
w Niedzielę dnia 22 Grudnia b. r. o godzinie 3 po południu. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Kościele OO. Kapucynów w Poniedziałek dnia 23 Grudnia b. r. o godzinie 10 rano, 
na które w smutku pogrążona rodzina niniejszem zaprasza. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


